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CZĘSCI ZAMIENNE ZEGARA KOMINKOWEGO 
-2-30711 | Z-30712 


Lp | Numer katalogowy części | Nazwa katalogowa części Uwagi 
RZ 03006 | Mechanizm M03/3 
2 10044 | Obudowa kompletna Z-307/1* 
3 10045 | Obudowa kompletna Z-307/22 | 
4 10046 | Nózka 
5 16016 Szyba 
GH 35017 Dźwignia 
LEG] 51028 | Działka I 
8 51029 | Działka II 
YES 52043 | Wskazöwka godzinowa 
+ | 52044 | Wskazówka minutowa 
| 61005 | Wkręt M3x8 
12 62010 | Nakrętka specjalna 
13 62016 | Nakrętka wskazówek 
14 63025 | Podkładka wskazówki minutowej 
15 67013 | Tulejka gwintowana, wykonanie B 
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SPOSÓB ZAMAWIANIA CZESCI ZAMIENNYCH 


zamówieniu należy podać: 
nazwę i typ zegara, 

rok produkcji zegara, 
numer katalogowy części, 
nazwę katalogową części, 
zamawianą liczbę sztuk. 


PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA 


Zegar kominkowy Z-307, rok produkcji 1971, nr 03006, mechanizm M03/3, 1 sztuka 


„Wema“ Warszawa 1972 Nakł. 2000 + 60 egz. Zam. 144/72-1-Z/K 
Rzeszowskie Zakłady Grafi 
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ZAKLADY MASZYN 
BIUROWYCH TORUÑ, 
UL. BYDGOSKA 108/110 

TELEFONY: 27023-25 
i 28021-25 

TELEX METRON 
TORUÑ 86405 


